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J t' I 

' ' aa riv JUNE VOlUHE ESTIMATES 

<ao<i,ooo's) 



Phil ip Her 

ria 

S.J ReyTK>lds 

X 

Payback 

Total 

P,M. ft 

RJR 

Brown ft Williatnaon 

Lon'Hard 

Americar^ 

X 

Payback 

Liogett 

^ Company 
Total ++ 

lotal 

Industry 

Volime 

X 

Payback 

Voluae 1 

Voluae 

X 

Payback 

Volume 

X 

Payback Volume 

VolLPie 

X i 

Payback 

Januiry 19B&: 

8,449 

74. IX 

5,191 

70.OX 

13,640 

2.528 

54 

It 

1.969 

43.9X 

2,539 

100.OX 

554 

74.IX 

7.590 

21,254 

February 19M: 

14,802 

23-7X 

9,760 

30.OX 

24,562 

2,981 

45, 

.9% 

2,165 

41.7% 

2.996 


1.057 

25.9X 

9.199 

33,769 

Harch 

20,167 


23,189 


43,356 

4,829 



3,310 

14.4X 

3.514 


2.106 


13,559 

56,926 

T«t Ou«rter: 

43.418 


38.140 


01,555 

10,338 



7,444 


0.049 


3,717 


30,348 

111,929 

Apri 1 1988 

16,244 

79.10% 

6,503 

95.70% 

22,747 

4,792 



3,731 


3,071 


705 

TOO.OOX 

12,299 

35,052 

Hay 1988: 

2S852 


20234 


46.036 

5972 



4980 


3703 


1311 


15,965 

62,051 

June 1988: 

17254 


21910 


39,194 

6606 



4905 


4156 


2125 


17.792 

56,986 

X Chng 88/07: 

-25.99 


-15-39 


-20.42 

1.10 



-15.20 


17.77 


-9.88 


-J.27 

-i5.54 

i 3nm: 

59.380'V'* 


48.647 


108,027 

17,370 



13,616 


10,930 


4,141 


46,057 

154,009 ■ 

\ -i 1 X Chng 88/87: 

0.67 ; 


-i.59 1 .. 


-1.77 

-4.05 



-5.07 


5.70 


-23.26 


-4.64 

-5.66 

YTD: 

102,798 


56,786 - 


189,584 

27,708 



21,059 


19.779 


7.858 


76.404 

266,019 i 

X Chng 88/87: 

1.51 


-4.00 

- 

-1.58 

-1.39 



-9.29 


J.45 


-21.85 


-1.32 

-3.00 

12»m: 

217.085 


180.822 


397,907 

61.461 



44,475 


39,916 


17.963 


163.815 

561.816 

X Chr^ 88/87: 

0.81 


-4.87 


-1.37 

-1.74 



-4.M 


-5.97 


•i4.5B 


-1.47 

-i.3i) 

Karch Load:** 

1,011 


8,273 


9,284 








471 


471 

9,755 

ilfwil Load:** 

258 


222 


480 

64 



38 


46 




148 

628 

April Payback: 

800 


7917 


8,717 








471 


471 

9,188 

Hay Load: 

6863 


4914 


11,777 

697 



1029 


339 




2,065 

13.542 

June Load: 

-2766 


5425 


2,659 

1079 



742 


625 


541 


2,987 

5.646 

^2nd Otr Load 

4355 


10561 


14,916 

1540 



1809 


1009 


541 


5,200 

20,116 


\ 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ffwj0004 


















